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Cisternino Pian di Rota: il fascino dell'architettura 
Il restauro conservativo 


A yovyvaove del ob dl peotavpo Yovoe fanno, dou eviyo. 7 dixeu Bpe 2008 vu ovvu ev- 
TE You TRE 000 veoylacanro deXXiotepvivo Ilav di Pota, iu UL Epoo VENA You Toyva Mppve— 
CE, IV pet cu foca Yov Ag pieEvTE YIPXOOTOAVTE, \ ome pate pro cAtvppiyxo. 

Aoto 2a Yepu Ovia dl IVavyvPpoaciove, YnE al cab da U atava ode 11 xov Axyyou Tayvo- 
MEVIO dl UVA CUYyYEOTTR TENIOAU OVYE UL LAYOVE, VEATOL Epry YO COVO oTATE TEVUTE Ape 
dat yudar, veMou Pro deRvitioami Iuve pop. Wbpvea. TEpyopa yvimpod . I AIATATO AL 
navvo yoof tomo addevIpAROL Iv OveOTO otatio di dope cvyyEOTOVE, Sor ye, ax@va £ 


cvovo pevdovo time Ao pieve. Sotto: 
Cisternino Pian di Rota. 
Particolare dell'interno prima 
del restauro 


AA ZTOPIA 
£À Tpoyetio yevepoie de Moayx- 
@vedoOTIO Epo Tpegloma 2a Yo— 
ogpuliove dl vv ypovde vp 
yaqowo cÀ.Ihav è Poma, da yul 
Ivalape Aay0va vo ola IT pov 
Xovoe pix (Xiotepvove), done 2a Setvpatio— 
VE TEVIID YOU TRE TATO... 
NeMopelatove e tepura der oampdeMl 827, 
Iloogvode Ioyyiava de cypne avteTYOU EV- 
te Au pu opue: Ao va yupa \ 0veNa dl vv 
TOApoe 20y pu Lo petwovy 07% dor Yui 2a u 1 
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Sopra: 

Cisternino Pian di Rota. 
L'interno e i pilastri della 
vasca prima del restauro 


vop. atopyovo dve euiyixàA, € couuit del 
Quod covo yovyiuvvie dA yavave. Ada Tpa- 
ua di ecc Tacco Aayxdva deryovi otto TEp 
SeTvpoapo e ve picopte dalla ceyovòa ymo- 
PL XOTO YME GIO TEP CEYUITAPE TL GvO YOpoo. 
EVE GTA YIOTE Pva u OVUU EVIOÎE A TPECEVTA 
IVTE pvoau Evie vò dalon IV YIVOVE YOU TATE 
e 1 eotevde larepolui Evie yov dve eccede; 


i ovo dpovte \ yapoertte pucato da vv Tpo— 
VOao YOVv BVATTPO YO7OvvEe copi OVTATE dA LV 


dpovtove veoy)acayo. IviGata veX1841, do 
via ato ver1852, 0vavdo evipi ww dovio- 
ve; Dnaoeu a di dervpatiove a pied Bev 
TPEOTO TOYO Ed Yaxe a yavor de TEU O 
otato dl yovoe pantiove de Na YOvdOoTTA È OX- 
Ova e TEp Oveoto uom, tpu a dela ve 
6£X0eY07%0, MU TIOVTO GTEVVE YNIVOO. 

AEd1 yo na cvpito da allopa wvTEpreva € 
uoòi yne Tep eocepe ade yvaro a dae poe 
Seomvoatiovi, veccuva dele Ovod pyovdv- 
yipue ao duvCiove oprywv apro. 

A mopupe d0A 2003 1 Xiotepvivo | otato 
OYYETTO dI Lv Tpoypou U a dI peotampo YOV- 
CE IILTITO, YOU TPEVOMD dEYA IVTEpGE VI VE— 
yeccopi a Ypeope Ze yovòitiovi dl ayvpe Ca 
TE p TaTopo. 

nxXwotepvivo Iov d1 Pota tv Ovivii por 
TPECEVIOPE LVOA TOTO IL TOPIAVIE TEP 7a 
vopitatove d£ATepropoo yuXmpode yne 
Aa INVITA vvyo Aax@veEdOTTO GTOpIXO. 


IA XIXTEPNINO 


Ao yuote pva d1 Thov d1 Poto, yne de Tapre dl 
UV YOU TEGO OPxNiTE TIOVIXO LVIXO VEZGVO 
yevepe Avode \ rax@vedotto dl X07oyVoX, 
TL OTTOAPIPE OVYOPOYYLYOM E UVOLOTPUTTOPA 
61 vov duyve deyupatiove; tpodovdau evie 
XYOvvecoa Yov Ae eu EVITO varupode YNE A0X- 
yoyàe, ecco adtovd a E ove dopu e veNa Tep- 
pa Tep porxymivde pre Upeve mil tpeGioco, 
Xayxgva. Ae donde ote peou eTpe del TO MU 1 
yne ve ceyvavo yniapa fa tpecevia velo 
oToalo TEPÎE YXIPXYOGTOVTE, TOCCOVO 000 
cuyyepipe Au toproavia di AveoTO EI Yo, 
ceva TUTToMIA TOAlE copve 1 pvo%o. Nov £a- 
GTEVÀO IVGOTIL LV PETE propio OpyniTe TIOVIXO 
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mne godi Im ya eùi riot pra, | Sd xi 
pyovocyepve vvo Avavdo 70 AG VYOVIPa, 
a uevo yne vov ce ve oTeCOVvI Av pro. 
To Xovade pollo vi VOV covo YEpro ay yiTe 
oMapynite tto Tod vole IoyyXova, apre xe 
veNoa tpuoa uetò seMOtoyevio del mil 
UU TOProvIL IVTENTEVIL. TPOYETTUOÀA VA OY- 
@vedoTtTo € avtope deNe tpe yiotepve è ox- 
Ova diotapuite ve Tpetto Yovywagm dEi 
aote a 1 powXXo. ES | TpPOTTIO Iv OveoTO 
CEVOO, OTIE po VEXTEVIATIOD dl TPAGL E TTE pe 


TPOALL LITE APYNITETTUPO, 1A GIYVI YOTo VAL O 
o ce ToyXau o 1 yovrevuto dl vv oTEpo 
vyeyveponya, yne oavdpeppe wwe papero 
To ypov mopre deu TEYVO TPOdECOIOV OÙE 
Tpoduoo SoAIloyyiova o AD pvo. 

Zi Tporrta dI Lvva pe pa 1 yu dele eat 
\ Yeprau evre piyovévyipue dA Tpvyro dl 
vvitapie Tyne yoporrte pico. Ave por vo 
OTpuTTUpA £Ò 0000 OTIYYATOA CEVABUTÌ TEPU 
TOECIYYO, YNE A pl eTTe vele oyeXre You — 
TOCE de Mapynimte Too. 
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Sopra: 

Immagini del progetto del 
Cisternino Pian di Rota di 
Pasquale Poccianti 
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Alato: 

Progetto del Cisternino 
Pian di Rota. Interni. 

Pianta e sezione della vasca 


30 


Ivdota, rep you tpevdepe antievo 1 Dio- 
pe deNa uovvu eviode Yiotepva di Ilov è 
Poto, \ mvélorevonue pyxovévppe 7a Yo- 
OTPUCIOVE EVIPO TÀ GoTELL A dpou u. EVITATO, 
pa cdorievieu eve apro lato, del dude pev— 
Tu avviati yne YooTTuIoXovo AoxavedoTTO 
(xacota, tova, yovdota podio, Xote pvo— 


ve, Xiotepvivo dl yittd), oyvuvo del Oval 
\ OTUÒ LATO E YONOYETO IV _OTRETTA GU Boa 
yxov Au pieve yipyootovte. Acdepevia 
dEMapynite ttvpa oe u vTEGDÀ YE£OYPpo € 
orrtpore ponte Soliax@vedotto (20 yittò, ox 
you Toyva, 2a yoXwva) atopiloye coevo òl 
yovavuit) deve po aotuoa, yne ad dx 
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oNa yovyatevatiove Sele topa Mudea dEA 
TUTTO. Ao xiote pva d1 Ito d1 Pota, dvveve, 

\ TOPpre IVTEYPOVTE dl LV TPpoypogi Ll A ò 1v— 
TE paE VITO GUATE PpiTO pio de OTIVATO VOV DO 
IDE PE LV puodo TEYVIXO, OTIE Po IT0 pro.pe 

Vv yu Xax0va yortari dolle copyeva òl 
Xo%oyvoX, uo, ti] ou pitiocoa evre, po 
Supve n Toprato coyote iv vv gore pevCo 
dI yovooyevia yovémapue yov 7a you v- 
vit) Mmpvece. Zexovdo OLvEGTOTIYOA, A 
tv yomipe Va oye Na 1 pevdepe Ovovro nil 

deva yobue 1 tpoyyiato de May ve dot 
TO CITTPOME poo OpyniTe TTUPE E OUBEporpe € 

YOIMPE GOTPOATTUTTO Aarteviove putoota d 0 
Iloyxxtova veNa peodttoatiove deyA VITE pvi, 

yocf ype ammi EVTE YOVYETTI, Tv TO Sa v- 
SUPpe C YPEdE pe YME DLOVO OTATL TEV OUT TE Pp 
EG0E fe EOTIOPOT . 

NeMe ylote pve 1 Woyni EoTEpvi piovovavo 

VEYÀ Evopur ombui dele qoyne, doqde 

vva dolma ce XIX d1 TIOOTAL YOVTPO No A GLOTO 
yne X yevepo; Aayx@va e 7a ye covo YA 
eXuevau yne pevdovo Tod 0veoa otoli 
odipevdo FIRLOVI 000 CVYYE OTTE. 

Xool Mnevafue EYoue Ta vapoa e op 
YNLTE TTUPA. YOVTIVVA CX PIL DIVE PE 1 YOPATTE PE 

Tpeyvoavte de Axou TXeEovo I Tovo de do 
@vedoTtTO ynE, avyne Mod dote TEpdE Ava 
YO v00, UL avTEVE You vv@ve novo Ad Ve 

puo)o ver yovdpova deArtaeooyy0. Yv 2 
oxito, 0veNO dEAITOYYIOVI, YNE XI YOVOE— 
yVO YOU E TPoOOTETTTIA duTLpo. Au To prov ja 
d1 vv YovtEoTO vov TI] ve Youe dov- 
Sole SE Mapynite ttvpo, AvavTo TIVTTOOTO 
you e pedepevie eomtpeoaii® dl Aveo vi 
uo IV Oveoto cevoo a pato pia AxTtLolE 
u toprovta dei mpoxyiato de Raydve dotto 


ye, IVTEYpovdoga TEp vamupole YOvdopu o 
Giove dA tecovio vphavo, ode oNo yittò 720 
pixyne Cla deyA omai amepu e de Na oto pio, 
poxanwdevio iv d Xe TOTEV“IOAT TEp Uva 
piotoota ed yoaye Mvpyevia dl vva pvvo— 
quo Evolt) au pieviove. 


Lala Xatapor 
IAPEZTAYPO 


TA Tpoypou ua dl peotavpo deMedi yo na 
dotto adipoviope Tape TpopXeu omyne pe- 
IATITE COL OTPUTTUPA, CA LL CATE fLOÀ YO OTPLTTTI, 
01 YOU TOVEVT dovCiovol € ò 1 TIOV TOTYI. 
LE YÀ IVTEPTEVTI CIPUTTUPOÀ A COVO AU LOT 
oAprporvo deNoa yote propo, Ave pryvap- 
SOVT 1 U ATEPIOÀ NOVVO IVTEPEOONITO OYVI 
Tape de Medi yo £6 Nnovvo doro ce YLI- 
pe vv Tpoyeoco wviGIato dolavolha dele 
Teyvoloyie dl )mpotiove, del YOU TOVEVTI 
via, del ypou amo 1 € del devou E— 
vi dl Setepwopou evo Tporbyan dolvoo 
deMedi yo e S0A Lpiyxpo-gMu a yeve porto 
Sola cva YoNoyotiove Tappo Evie UTo— 
yeo. IATpoypou U a Na TPOYESUTO TOI YOV 
la pu otove dElE OnTAYALIOVI E PITPIOTVI 
vov yogpeva e dele cvrtepietoliovi, TEP 
yovyWwiepa xov 7a piyou toatove dele 

VITORE € XOv Mxovooidau evio dele Tap 
a peodCCare v TieTpo. A opieTidD \ OTATO 
OLENO ÈI1 PiIXOGTTUIPE IV TUTTI 1 GVOL COTE TT 
Mu Tovo de Redi yo, pTpouvovdo ov- 
mne Lace a po vIepro Yoof da To- 
TE p purpotoppe A0pryivopia UL OG EVTOLIOVE 
Sele ax@ve Iv ypodo dl odpipe TApuyo7Ip 
GUY YEOTOVI CATIAITATO PE. 
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Alato: 

Suggestiva immagine 

della vasca con i pilastri e 
particolare dell'esterno dopo 
il restauro 
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Alato: 

Cisternino Pian di Rota. 
Interno, la vasca e i pilastri 
dopo il restauro 
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